US 巨対応キーボード及び外付けの光ディスクドライフを USB ポ ー H こ接続してください。 

本機の電源を日 N にします。 

" ONKY □"の□ゴび入った画面で 「 BBS 」 ボタンを押すか、 

または、 USB 対応キーボードの F 1 1キーを巧すと起動デバイスの選択画面が表示されます。 
接続してある外付け光ディスクドライブに rU カバ U - ディスク Disci of 3」 をセットします。 
ご使用の外付け光ディスクドライブを選択してください。 

画面の指示に従い、リカノ （ U - をおこないます。 

U カノ く U - の完了を知日せる画面の「 OK 」 ボタンをク U ックします。 

I 」カノ（ I 」ーディスクび光ディスクドライブから排出され、電源び切れます。 


これで U カバ U —は終了です。 

Windows ? のセットアップをおこなってください。 


ONKYO 。 


本製品をご購入のおを巧弓 


このたびは弊社製品をご購入いただを、誠にありがとラございます。 

本製品の I 」力/ く|」一ち法は、 L ソ下の内容となりますので、ご注意ください。 


リカバリーの方法 


I 」カバ1」-ディスクを使ってパソコンを復 I 日しまず。 I 」カバ！ J - 中は、■源を切! 5 なし、で 

くださぃ。 

参リカバリーとは 

U カノの一とは、 SSD の内容を一度消去し、工場出荷時の巧態に戻すことです。 Windows の 
システムび手作業では修復できなしが態になったときれシステムの不具合の原因び特定でを 
ない場合などのときに、 U カノ （ U - をおこないます。 

U カノの一をおこなう前に、 SSD のデータを外部メディア ( US 日メモ1」一、 CD - R / RW 、 

DVD - R / RW 、 外付け HD □など)になをしてください。 U カノの一後になをしたデータを戻すと、 

U カバ1」一前と同じ状態で本機を使うことびできます。 


参リカバリーを実行する 

U カノの一は別売の US 日対応キーボード、および外付けの光ディスクドライブ ( DVD ) を用意 
したラえで、じ(下の手順でおこなってください。 

A リカバ U - を実行するときは、必ず本機に AC アダプターを接続してください。 U カバ U - 
の実行中にバッテリーが切れると、 Windows のデータが破損する恐れがあります。 
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